Reibungscoefficient und Dampfsparmung.
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t =       0°            10°          20°         30°      *    40°             50°              60°
Pi— P=   —7,00     —7,94     —6,31      0,00     +13,70     +39,00     +81,37 mm
Ganz abgesehen von der Grosse dieser Abweichungen, welche bis zu 100° auf mehrere Hundert Millimeter steigen wtirde, zeigt schon ihr Gang, dass es wenigstens ftir Wasser ganz unraoglich ist, die Formel den Beobachtungen anzupassen. An den Werthen von Q wird das nicht liegen, denn diese sind gerade bei Wasser bis zu 60° hoch-stens um einige Procent unsicher. de He en freilich, welcher die Con-stante c immer aus den Angaben bei der jeweilig grossten Spannung ermittelt, kommt bei den von ihm angefuhrten Beispielen fur Wasser, Benzol, Ethylenbromtir, Terebinthenessenz, Valeriansaure, Propion-saure, Essigsaure zu besseren Ergebriissen. Indessen vergleicht er nur die Logarithmen der Spannungen, nicht die Spannungen selbst — was natiirlich einen bedeutenden Unterschied bildet — und dann zeigt sich auch nach seinen Rechnungen in alien Fallen ein bestiinmter Gang in den DifFerenzen der berechneten Logarithmen gegen die beobachteten. Die Formel muss also aufgegeben werden.
Wohl durch die Formel de Heen's angeregt, hat Stoel1) eine andere Formel angegeben und an Chlormethyl und Kohlensaure ge-priift. Er findet
y__ Const.
Diese Formel ist physikalisch besser begrtindet als die ursprting-liche von de Keen, denn ftir Q = oo giebt sie p = 0, was zu er-warten steht. Ftir Q = 0 freilich findet sich p = oo. Indessen wird kein Zustand existiren, in dem die Reibung Null ist, denn scheidet die Fltissigkeitsreibung aus, so tritt die Gasreibung an deren Stelle, die niemals Null ist. Gleichwohl muss die Formel eingeschrankt werden, da die Gasreibung mit wachsender Temperatur wachst, p hiernach abnehmen wtirde, was widersinnig ist. Aus Steel's Angaben entnehme ich folgende Tabelle ftir Chlormethyl:
X °C.	1^<J p	log Q	i P* Q
— 26,77	9,940 96 — 10	2,604 77	385
— 24,88	9,978 19	2,596 05	388
—-22,95	0,01422	2,587 15	391
— 21,78	0,035 06	2,581 49	392
— 19,51	0,074 75	2,569 96  |   393	
— 14,29	0,17001	2,544 69	399
— 11,12	0,221 39	2,530 84	402
— 8,02	0,271 06	2,519 17	407
— 4,39	0,327 18	2,505 15	411
Vergl. S. 84.ion, dass OH bei alien Teniperaturen Ktattfiudet.
